COMMON STOCK
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ALLIED CHEMICAL AND DTE CORP. COMMON STOCK
(No par value)

Year
	Book value
	Earned per share
	Dividends
	Stock prices
	
				High
	Low

1930
	$92
	$9
	$6
	$343
	$170

1931
	89
	6
	6
	182
	64

1932
	87
	3
	6
	88
	42

1933
	81
	5
	6
	152
	70

1934
	81
	6
	6
	161
	115

1935
	83
	8
	6
	173
	125

1936
	85
	11
	6
	245
	157

1937
	75
	11
	7.50
	258
	145

1938
	76
	6
	6
	197
	124

1939
	66
	10
	9
	200
	151

1940
	68
	9
	8
	182
	135

1941
	69
	10
	8
	167
	135

1942
	72
	9
	7
	149
	118

1943
	74
	9
	6
	165
	140

1944
	76
	8
	6
	157
	141

1945
	79
	9
	6
	194
	153

J. I. CASE Co. COMMON STOCK
(Par value $100)

Year
	Book value
	Earned per share
	Dividends
	Stock prices
	
				High
	Low

1930
	$173
	$11
	$6
	$362
	$83

1931
	165
	(d) 3
	4,50
	131
	33

1932
	147
	(d)17
	None
	65
	16

1933
	135
	(d)15
	None
	103
	30

1934
	128
	W) 7
	None
	86
	35

1935
	133
	6
	None
	111
	45

1936
	142
	12
	4
	180
	92

1937
	153
	13
	6
	191
	80

1938
	156
	9
	5
	107
	62

1939
	154
	W 2
	None
	94
	63

1940
	152
	3
	None
	75
	39

1941
	161
	13
	3
	87
	43

1942
	160
	9
	10
	78
	54

1943
	162
	9
	7
	133
	7$

1944*
	163
	8
	7
	156
	132

1945*
	167
	13
	8.80
	192
	140

* On baaia of old stook before 4 for 1 split
W) means deficit.